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AEN te Tb T | 3 2 UNE ME * NOTE 
[Oc Bed m Eoo Ux. Wubi lta me cl AW m ILIO 1 "i Ig Lı Á 5 1. Each voltage should be within +20% of the DC voltages 
| á a E 2 es = > s | IET E NE b ? measured with a digital voltmeter. 
> ] Z d s c d ks uo1 wW Z Q 2.The voltages parenthesised are on SP recording mode. 
= T E: T ES E x ] ^g kW i While those without parenthesised on SP play back mode. 
A o Il « 5 [e] o ! |: mbi m 3.Waveforme were taken with standard colour bar signal. 
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TTE ON DOADICOOPS D DP MEE 5. CAPACITORS 
L| Not indicated PF, for numbers more than 1 
LIN-OUT (3 p H (3 LIN-OUT | HF, for numbers less than 1 
GND (3 K a () GND 
CONV-A-IN (i K "| (9 CONV-A-IN Dielectric | Not indicated :50V 
A-OUT-R © K a (8) A-OUT-R Strength 
A-OUT -L (8) wlll PT A-OUT-L 
GND © j 1 (7) GND Not indicated =+10% | No Tolerance is indicated 
SW9 (6) (6) SW9 for electrolytic capacitors 
TU-A-IN-L (9) (5) TU-A- IN-L. and +20% 
C A-IN-E GS GOF-ACIN-L D C zm H I E I Trao us pa (007; uu E 
SYSTEM-GND © (2) SYSTEM-GND Bed aod ; 
K Z 248096 T 2420096 
SYSTEM ©) (D SYSTEM? M -20% -0% 
ma Not indicated : Ceramic capacitor 
P p H M A l N A-MUTE (3 3 A-MUTE 1 (MD : Polyester capacitor 
TP3R (3 (3 TP3R : Polypropylene film capacitor 
" x54 [» A-FF (8 K (à A-FF : Aluminus electrolytic capacitor 
TP3L ©) K (8) TP3L : Twin film capacitor 
"TUNER/MCS art OH E] Fore voe: n cmm 
N N : 
WR qu s K € EE : Metalized plastic film capacitor 
2 M us R-A-IN-R ($) K (5) R-A- IN-R : Metalized polyester capacitor 
‘SERVO Ru åE o o son e a E 
LIN-IN K () LIN-IN CTANDo(TANT) : Tantalum capacitor 
K H : Electrolytic capacitor 
SAP-AUDIO MHH () SAP- AUDIO (BBoor(NP)  : Non polarized electrolytic 
MQ capacitor 
STBY5(23 43STBYS ' indi : Ceramic capacitor chip 
REMO- OUT Q) 4) REMO-OUT ; — —N— —  :Electrolytic capacitor 
_ .REMO- IN(Ó " (Ò REMO-IN _ : Non polarized electrolytic 
25d - CABLE BOXO * i (S) CABLE BOX Ü i capacitor chip 
p YSTEM- 
PE RC L| E € S Cc Characteristic | Not indicated : F or B(high dielectric percentage) 
HIFI-CLOCK (5 > 1 (6) HIF I-CLOCK E CH,SL,etc. : Temperature compensating types 
SW5®P " (5) Sw5 P 
HIFI-ENV (2) K a (4) HIFI-ENV 
A-L-RO € Q) A-L-R 6. Resistors 
A-L- K a (8) A-L-L 
(MHA bC) ' | Not indicated Q 
{MOC} (MOL) Value K kQ (10000) 
M = MQ(1000k9) 
r] Parts 
except Not indicated = 1/4W or 1/6W 
5 l Wattage | for chips 
Q ai na naaa n anaa a a 
d md | 
e Zj ul i) 
BB5ErzobüN TE ap — Not indicated — cus 
üucuüudason3592 LM-1) l Tolerance Dto deine 
Q]eGoOeoOeoo]ouDo " ERIS Kato% 
ot indicated : Carbon resistor 
: Fixed composition resistor 
[2 E. = UU yJ B G / : Metal oxide film resistor(type B) 
S H U TT L E : Cemented resister 
: Wire wound resister 
i : Metal film resister 
: Metal plate cement resister 
i Gooo9ooo00 ` I : Metal liner resister 
TETEE 
ur 6 u 0 
ud 
. 3 7. This is a basic schematic diagram. Some sets may be subject to 
Q:Employed X:Not Employed (MOL) (MGC) modification according to engineering improvement. 
SYMBOL NO. J | Qo 
AREA AREA | AREA | AREA AREA |AREA| AREA (AREA, 1 -30 (3-30 
s | " |] LED-A Q * TO Ce Zener Diode Crystal unit 
HS-U500 Dre BEG SCAN2 ; 
HS-U500(C) E od E e E AR. P i » x L E D KEY2Q (OKEY2 VACAR LE Diode 
- I ^ i mE a p C B LEA O p F KEY3 (9 (6 KEY3 
" ^ CABLE-BOX CABLE-BOX ; 
HS U550 CABLES O C O x Q CABLE5 C3 E Yhanistor Photo Diode 
HS-U550(C) 5 é 
STBYS(9 () STBYS Fusible Resist Ceramic filter 
1 ACA. 8-2 (9 (6) AC4.8-2 2. usible Resistor 
1 ACA. 8-108 È nce PEBE TEMEA 
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS HACHURES ONT DES SHADED COMPONENTS HAVE SPECIAL CHARACTER- ue ni 
CARACTERISTIQUES SPECIALES IMPORTANTES A LA ISTICS IMPORTANT TO SAFETY. BEFORE REPLACING GND (5 GND PNP DIGITAL TRANSISTOR 
SECURITE. AVANT DE REMPLACER L'UN OU L'AUTRE ANY OF THESE COMPONENTS READ CAREFULLY THE " M ipi Kr T 
1” = amm EA -d x NPN DIGITAL TRANSISTOR 
DE CES ELEMENTS, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE PRODUCT SAFETY NOTICE IN THE SERVICE MANUAL. EERU a e E r a a memet regm iouis 5 3 5 
DE SECURITE D'APPAREIL DANS LE MANUEL DE DON'T DEGRADE THE SAFETY OF THE VCR THROUGH T D T 
SERVICE, IMPROPER SERVICING. " " " 
NE PAS NUIRE A LA SECURITE DES VCR PAR SERVICE E 
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